GRAFIC NOTARE TESTE INITIALE CL a IX-a B prof , gr II, specializarea - ELECTRICIAN INSTALATII DE JOASA TENSIUNE AN SCOLAR 2018-2019 Nota Nr elevi care au obtinut nota (Frecventa) Scara de evaluare 1 2 3 4 5 1 5 1 - - F slab Reprezentari grafice - poligonul frecventelor: Distributia notelor respecta curba lui Gauss Nu exista nici un elev cu nivel foarte bun de pregatire Prelucrarea statistica a datelor: Media aritmetica: M = 1,71 Nr elevi prezenti= 7 Masuri de remediere: -recapitularea principalelor notiuni -corelarea notiunilor teoretice cu cele practice - utilizarea calculatorului(AEL, proiectii video, studiu individual) - aplicarea preponderenta a metodelor de stimulare a creativitatii si a participarii active a elevilor la activitati - autoevaluare, interevaluare a fiselor de lucru - aplicarea metodelor de cooperare(proiecte, portofoliu, prezentari PPS) INTOCMIT, ING IOAN CRISTINA 